








PLAN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 


El centro Nacional 
de Homologación 


El Centro Nacional hacen que posea una especial 
de Homologación es un peculiaridad con matices 
Organismo integrado en el y perspectivas diversas. 


Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, con 
ubicación en el Instituto 
Territorial de Sevilla, al objeto 
de seguir la política 
descentralizadora emprendida 
por el Ministerio de Trabajo 
en relación a las actividades 
asignadas al Plan. Sin embargo, 
el Centro Nacional de 
Homologación es, por sí mismo, 
un Organismo complejo, pues 
en él se desarrollan una 

amplia gama de actividades y 
funciones de la más variada 
índole, que además de Pero al mismo tiempo, y con 
complementarse mutuamente, el objeto de dar vida y renovar 


El Centro Nacional de 
Homologación es, sobre todo 
y ante todo, un Organismo 
eminentemente técnico. 


Dispone de un amplio y variado 
instrumental que tiene como 

fin la realización de extenso 
número de ensayos, 

destructivos y no destructivos, 
enfocados principalmente hacia 

la homologación de los equipos de 
protección personal y cualquier 
tipo de mecanismo preventivo. 











esta faceta técnica, el Centro 
Nacional de Homologación 
es un Organismo estudioso, 
entendiéndolo como tal en su 
faceta relacionada con 


la ejecución y puesta 
a punto de 
los ensayos pertinentes de 


homologación, así como de 

las normas en las cuales están 
especificados dichos ensayos, y 
de acuerdo con las cuales, se 
habrá de llevar a cabo la 
mencionada homologación. 


Al pensar en una normativa propia, 
es imprescindible hacerlo 

también en un largo proceso 

de estudio. Emitir una norma 

es asunto muy delicado, por lo 
cual el Centro Nacional, antes 


de hacerlo, sigue un minucioso 
proceso de trabajo: como primer 
paso, es necesario hacer una 
amplia recopilación bibliográfica 
de todas las normas extranjeras 
existentes 

al respecto, así como consultar 
la mayor cantidad posible 

de trabajos monográficos que 
puedan estar relacionados con la 
homologación de equipos de 
protección personal 

y mecanismos preventivos. Tras 
el estudio de esta normativa, 

los técnicos responsables están en 
condiciones de visitar los 
distintos organismos 
internacionales que homologan 
de acuerdo con las normas 
estudiadas y comprobar 





mente la realización de los 
s contenidos en las 

3. Este paso fundamenta 
bilidad de emitir una 

n propia, pero es 

2nsable adaptar las 


e, cias extranjeras a las 
de  stro país, pensando no 
só n nuestras características 


téc as, humanas y biométricas, 
sin —.eniendo también en cuenta 
las  osibles implicaciones 

ecc micas y administrativas. 





o. :odo ello, las normas del X 
Ce tro Nacional de Homologación Ni 
so. realmente propias, pues 0"; 
pese a existir cierta similitud 
con las extranjeras, 

de hecho se han introducido 


algunas reformas, se han 
mejorado en algunos puntos 

y en otros se ha pretendido 

hacer concordantes las 
exigencias de las mismas con 
las necesidades reales. Al estudio 


de trabajos monográficos sobre 
homologación, es imprescindible 
unir un análisis real de 

la situación de la industria 
nacional en cuanto a puestos de 
trabajo y necesidades reales 
de equipos de protección 
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Durante su primer año, el Centro : Ai 
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dedicó sus mejores esfuerzos 
en el cumplimiento de estos 
objetivos. Sus técnicos se 
desplazaron hasta aquellos países 





en los que la protección personal 
está desarrollada al más alto 
nivel y permanecieron en 

las instituciones más 
significativas, para observar 
directamente los ensayos 
concernientes a la homologación. 
Una vez cubierta esta primera 
fase, el Centro ha elaborado sus 
propios anteproyectos de normas, 
que tras posterior estudio de un 
comité integrado por miembros 
del Plan Nacional y verificación 
de los ensayos contenidos en 
los mencionados anteproyectos 
sobre prendas de protección 
personal muestreados en los 
mercados nacionales, 

pasa a la publicación de las 
mismas. 
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Líneas básicas 
de investigación 


Otra de las actividades 

que caracterizan al Centro 
Nacional de Homologación 

es su faceta científica. Pensar 
en una actividad técnica reducida 
únicamente a la ejecución 

de simples ensayos de rutina 
sería condenar al organismo 
implicado en ella a un estado 

de retroceso. La realización 

de unas normas inmovilistas es 
improcedente en nuestra 

época y quizá aún más en nuestro 


país, donde el desarrollo 
tecnológico es altamente 
acelerado; en torno a él se 
mueven intereses básicamente 
económicos, por lo cual 

la situación funcional de puestos 
de trabajo no sólo es de evolución 
positiva, sino que, además, 

se prevé la creación de nuevas 
situaciones laborales. Por 

lo tanto, cualquier organismo 
implicado en esta actividad tiene 
obligatoriamente que mantenerse 
al día y, al mismo tiempo, 
procurar adelantarse a las 
mencionadas situaciones. 

Para cumplir con esta faceta, 

el Centro Nacional de 
Homologación está estableciendo, 
en estos momentos, sus 


líneas básicas de investigación. 
Al hablar de investigación, es 
necesario especificar que 

la investigación aplicada; en caja 


perfectamente con la actividad 
básica del Centro Nacional 

de Homologación, pero en 

ningún momento se deshecha la 
posibilidad de realizar 
investigación estrictamente pura, 
aunque sea a largo plazo, 

en beneficio de la protección 

al trabajador. 


Las técnicas de ensayo 

de homologación no son en ningún 
concepto perfectas es decir, 

son susceptibles de mejoras 
tanto para conseguir una 

mayor rapidez en la ejecución 


le los ensayos como para 

)grar unos resultados 

ás preciosos y significativos. 
ualquier logro de este campo 

ía en beneficio del 

“endimiento del Centro, 
indudablemente, de la protección 
ersonal. Los equipos de que 

e dispone en el mercado son 
usceptibles de mejoras 

n su faceta estrictamente 
écnica, así como en su 

'uncionalidad, versatilidad, etc., 

por lo cual sería otro motivo 

de trabajo el procurar la 

perfección de los mismos. 


Cada país posee un criterio 
propio en torno a los ensayos 
a que se han de someter los 
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equipos de protección personal 
para la verificación de sus 
prestaciones. 


El Centro Nacional, cuando 

se ha tenido que pronunciar sobre 
la calidad de los resultados 

de los equipos de protección, 

se ha guiado por un criterio 
eminentemente práctico y 
funcional, criterio que ha estado 
avalado por el conocimiento de 
todos los estudios a que nos 
hemos referido. 


No terminan aquí las 
actividades propias del Centro 
Nacional de Homologación. Es 
incuestionable que en nuestro 
país, el organismo que mejor 
conoce todo lo concerniente 


a equipos de protección personal 
es el Centro Nacional de 
Homologación. Motivo por el 
cual está obigado a actuar con 
órgano asesor, informador 

y, cuando el caso lo requiera, 
dictaminador, dentro del 

Plan Nacional. Estas actividades 
estarán dirigidas, preferentemente, 
a los distintos estamentos 

que integran el Plan Nacional, 
pero, al mismo tiempo, estará. 

a disposición de cualquier 

tipo de empresa privada 

u organismo que necesite de él, 
facilitando el asesoramiento 

y la información que se solicite, 
sin olvidar su faceta investigadora, 
que le brindará la oportunidad 
de efectuar trabajos, facilitar 
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diseños de equipos y compartir 
programas de investigación. 


Es importante señalar 

que el Centro Nacional es un 
organismo vivo, entendiendo 
como tal a aquel que cuenta 
con un personal formado 
científica y humanamente de 
forma que actúe por sí mismo 
y disponga de la autonomía 
necesaria para tomar 
iniciativas propias, que se podrán 
llevar a la práctica después 
de estudiadas y aprobadas 

por las personas responsables, 
lo cual es punto fundamental 
para el correcto funcionamiento 
de un organismo que basa 





su capacidad de trabajo y de 
respuesta en la capacidad, 
autonomía y poder de 
iniciativa de todos y cada uno 
de sus miembros. 


Sabido lo que es el Centro 
Nacional de Homologación en 
cuanto a las funciones que habrá 
de desempeñar, es momento 
de hacer un recorrido en su 
interior para conocer su 
organización y constitución 
interna. Es importante indicar 
que el Director nato del Centro 
Nacional de Homologación 

es el Director Ejecutivo del Plan, 
el cual delega en el Director 
del Instituto Territorial de 
Sevilla, siendo responsable 





directo del Centro, el Jefe del 
mismo, el cual controla todas 
las funciones que en él se 
desarrollan. Los pilares básicos 
que lo sustentan son los cinco 
laboratorios integrados en él, 
contando igualmente con una 
Secretaría y un Gabinete 

de Planificación, encargados 
tanto el uno como el otro de 
facilitar y dar curso 

a las actividades de cinco 
Laboratorios 


Laboratorio Optico. 
Laboratorio Mecánico. 
Laboratorio Eléctrico. 
Laboratorio de Protección 
Respiratoria 

Laboratorio Acústico. 








Organización 
interna 


Estos cinco Laboratorios cubren 
todo el campo de la protección 
personal y sus posibilidades 
están centradas en los temas 
específicos siguientes: 

el Laboratorio Optico trata 

de la protección de ojos y cara; 
el Laboratorio Mecánico, 

de la protección del cráneo, 
protección de las extremidades 
inferiores, protección de las 
extremidades superiores, 
cinturón de seguridad y ropas 
de trabajo; el Laboratorio 
Eléctrico tiene implicaciones 
en todas aquellas prendas 

o mecanismos de protección 
personal usadas para 

la prevención de riesgos 
eléctricos; el Laboratorio de 
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Protección Respiratoria está 
implicado en la protección de 
las vías respiratorias, 

y el Laboratorio Acústico, en la 
protección de las vías auditivas. 
En determinados casos, existe 
cierta intersección entre los 
distintos campos de la protección, 
por lo cual los diferentes 
laboratorios deben trabajar 

en equipo, y de igual forma 
existen otros elementos de 
protección difíciles de encuadrar 
en un solo Laboratorio, 

ante los cuales deberán tomar 
parte activa varios Laboratorios 
al mismo tiempo. Pero, de hecho, 
lo realmente importante es que 
con el conjunto de todos 

ellos se llega, indudablemente, 





a la protección integral. 


Para la realización tanto 

de la labor técnica como de 
sus actividades científicas, 
el Centro Nacional de 
Homologación dispone de un 
material seleccionado dentro 
del más alto nivel de calidad 
y funcionalidad. Sirva como 
prueba de ello lo siguiente: 


El Laboratorio de Optica 
dispone, entre otros, de los 
instrumentos siguientes: 

Un equipo de ensayos mecánicos 
para gafas y vidrios en 

general, un frontofocómetro, un 
espectrogoniómetro, un 
espectrofotómetro cubriendo 











las band?< infrarroja visible 
y U...avioleta, un equipo de 
medida del campo visual, 
tensómetro óptico, etc. 


El Laboratorio Mecánico cuenta 
con dos máquinas de ensayo 
universales, con capacidad 

para efectuar ensayos a tracción 
de hasta 50.000 kilogramos, 

de un dispositivo de ensayos 
de cascos con registrador 

de tipo piezo-eléctrico, de un 
Péndulo de Charpy, 

de un microscopio metalográfico, 
de diferentes tipos de durómetros, 
de cinco cámaras climáticas 
para ensayos de envejecimiento 
de lluvia, de luz solar, etc. 

El Laboratorio Eléctrico posee 








una celda de alta tensión, dotada 
con un transformador 

elevador de O a 150.000 V., con 
potencia continua de 20.000 VA. y 
en régimen intermitente hasta 
30.000 VA. 
Tiene además un completo equipo 
de medida de las magnitudes 
eléctricas y magnéticas 

de gran precisión, y equipo 

de medida de aislamiento, 
resistencia de difusión de tierra 

y puente de Wheastone-Kelvin 


para medida de resistencias. 


Se ha cuidado la seguridad 
de sus instalaciones con 


un sistema completo de 
protección contra posibles 


descargas (corte automático 
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de corriente, tierras 
exteriores de referencia, etc.) 
y se ha dotado a la celda 

de alta tensión de una jaula 
de Faraday con objeto de no 
producir interferencias 
electromagnéticas en los 
restantes Laboratorios. 


El Laboratorio de Protección 
Respiratoria dispone de 
instrumentación de tipo 
mecánico para pruebas de 
hermeticidad de elementos 

de máscaras, así como de unos 
montajes en vidrio para la 
comprobación y verificación de los 
diferentes tipos de cartuchos, 
de cinco cámaras de simulación 
ambiental para trabajar con 








polvo de sílice, humo de plomo, 
vapores orgánicos, pinturas 

y niebla de sílice. Igualmente, 
cuenta con una unidad móvil de 
rayos X, así como de un 
penetrómetro de DOP. Para 
efectuar análisis en sistema 
continuo está dotado con 
analizadores de infrarrojo y un 
registrador termosensible. 


El Laboratorio de Acústica está 
formado básicamente por una 
cámara anecoica y otra 
reverberante, completándolo un 
analizador de ruidos en 

tiempos reales, y todo el material 
auxiliar necesario para hacer 
trabajar a estas cámaras 

con el máximo rendimiento. 











Certificado 
de Homologació 


El objetivo básico que persigue 
el Centro Nacional de 
Homologación 

es lograr que los 

equipos de protección personal 
posean la calidad necesaria para 
que cumplan el fin con el que 
son construidos. Para lograr esta 
meta, el Centro, considera 
imprescindible expedir un 
Certificado de Homologación a 
los equipos de protección personal. 


Para expedirlo cuenta con 

normas propias para la 
homologación de las prendas; 
dispone de todo el material 
necesario para efectuar 

los ensayos que son preceptivos, 
trabajan en él técnicos capacitados 
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no sólo para llevar a cabo los 
trabajos de rutina, sino para 
perfeccionar e investigar 

sobre cualquier punto que 
tenga relación con la 

protección personal. De igual 
forma, está dotado de personal 
auxiliar necesario para efectuar 
todo tipo de trámite, informe, 
dictamen O asesoramiento que 
se requiera. Ahora bien, 

es importante indicar 
someramente cuál será 

el proceso a seguir para la 
concesión del Certificado de 
Homologación, que tiene carácter 
obligatorio dentro del Plan 
Nacional. Para solicitar el 
Certiifcado de Homologación, 
la empresa o el organismo que 








lo desee puede dirigirse al 
Centro Nacional 

de Homologación, acompañando 
a su carta de solicitud el número 
de ejemplares de las prendas 
que habrán de someterse a 

los distintos ensayos. 


El Plan Nacional dispondrá 

de un manual de procedimiento, 
en el que se especificará 

todos los requisitos y trámites 
necesarios que habrán de seguir 
los fabricantes para solicitar 

y conseguir el Certificado de 
Homologación, así como los 
procesos que tendrán lugar dentro 
del Centro Nacional. el Certificado 
de Homologación tendrá la fuerza 
legal que los órganos oficiales 


competentes le otorguen, aunque 
por sí mismo siempre llevará 

el respaldo de la categoría 
técnica y científica que posee 
el Centro Nacional 

de Homologación. 


Este Centro espera cumpuir 

en el futuro amplia y debidamente 
con los fines que le han sido 
asignados. Su único y auténtico 
objetivo es preservar 

al trabajador de los riesgos 
profesionales, y procurar 
establecer las bases para que 
en el futuro dispongan 

de una mejor ayuda frente 

al desenvolvimiento y desarrollo 
tecnológico de nuestro país 

y de la industria en general. 
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